year 

District 

ShortSchoolName 

School Typ 

2019 

Churchill 

Churchill County Elementary Schools 

Regular 

2019 

Churchill 

Churchill Co MS 

Regular 

2019 

Churchill 

Churchill Co HS 

Regular 

2019 

Clark 

Ellis ES 

Regular 

2019 

Clark 

Ortwein ES 

Regular 

2019 

Clark 

Barber ES 

Regular 

2019 

Clark 

Divich ES 

Regular 

2019 

Clark 

Blackhurst ES 

Regular 

2019 

Clark 

Vassiliadis ES 

Regular 

2019 

Clark 

Berkley ES 

Regular 

2019 

Clark 

Stevens ES 

Regular 

2019 

Clark 

Mathis ES 

Regular 

2019 

Clark 

Heard ES 

Regular 

2019 

Clark 

Snyder ES 

Regular 

2019 

Clark 

Duncan ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wallin ES 

Regular 

2019 

Clark 

Stuckey ES 

Regular 

2019 

Clark 

Keller ES 

Regular 

2019 

Clark 

Fine ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bozarth ES 

Regular 

2019 

Clark 

Triggs E.S. ES 

Regular 

2019 

Clark 

ORoarke ES 

Regular 

2019 

Clark 

Reedom ES 

Regular 

2019 

Clark 

Diaz ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Scott ES 

Regular 

2019 

Clark 

Rainbow Dreams ES 

Charter Di 

2019 

Clark 

West Prep Acad ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Smalley ES 

Regular 

2019 

Clark 

Perkins Claude ES 

Regular 

2019 

Clark 

Innovations ES 

Victory Di: 

2019 

Clark 

One Hundred Acad ES 

Charter Di 

2019 

Clark 

Dickens ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bailey ES 

Regular 

2019 

Clark 

Roundy ES 

Regular 

2019 

Clark 

Forbuss ES 

Regular 

2019 

Clark 

Steele ES 

Regular 

2019 

Clark 

Schorr ES 

Regular 

2019 

Clark 

Ward Kitty ES 

Regular 

2019 

Clark 

Blue Diamond ES 

Regular 

2019 

Clark 

Goodsprings ES 

Regular 

2019 

Clark 

Lundy ES 

Regular 

2019 

Clark 

Reid ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

King Martin ES 

Regular 

2019 

Clark 

Deskin ES 

Regular 

2019 

Clark 

Kim ES 

Regular 

2019 

Clark 

Beatty ES 

Regular 
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2019 

Clark 

Christensen ES 

Regular 

2019 

Clark 

Parson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Dooley ES 

Regular 

2019 

Clark 

Mendoza ES 

Regular 

2019 

Clark 

McMillan ES 

Regular 

2019 

Clark 

Perkins Ute ES 

Regular 

2019 

Clark 

Lynch ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Woolley ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Lunt ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Eisenberg ES 

Regular 

2019 

Clark 

Fong ES 

Regular 

2019 

Clark 

Gibson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wynn ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hill ES 

Regular 

2019 

Clark 

Jacobson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Derfelt ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cunningham ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cox David ES 

Regular 

2019 

Clark 

Treem ES 

Regular 

2019 

Clark 

Rundle ES 

Regular 

2019 

Clark 

Herr ES 

Regular 

2019 

Clark 

Dailey ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Adams ES 

Regular 

2019 

Clark 

May ES 

Regular 

2019 

Clark 

Kahre ES 

Regular 

2019 

Clark 

Katz ES 

Regular 

2019 

Clark 

Jydstrup ES 

Regular 

2019 

Clark 

King Martha ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bartlett ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bendorf ES 

Regular 

2019 

Clark 

Thorpe ES 

Regular 

2019 

Clark 

Antonello ES 

Regular 

2019 

Clark 

Lummis ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wiener ES 

Regular 

2019 

Clark 

Fitzgerald ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Lowman ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Piggott Academy ES 

Regular 

2019 

Clark 

Newton ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bruner ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bryan Richard ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wilhelm ES 

Regular 

2019 

Clark 

Roberts ES 

Regular 

2019 

Clark 

Allen ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wolfe ES 

Regular 

2019 

Clark 

Goldfarb ES 

Regular 
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2019 

Clark 

Vanderburg ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cambeiro ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Bryan Roger ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bonner ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cartwright ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bowler Joseph ES 

Regular 

2019 

Clark 

Rhodes ES 

Regular 

2019 

Clark 

Guy ES 

Regular 

2019 

Clark 

Morrow ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bunker ES 

Regular 

2019 

Clark 

Elizondo ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cortez ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Lamping ES 

Regular 

2019 

Clark 

Garehime ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hayes ES 

Regular 

2019 

Clark 

Kesterson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Neal ES 

Regular 

2019 

Clark 

Carl ES 

Regular 

2019 

Clark 

Darnell ES 

Regular 

2019 

Clark 

Heckethorn ES 

Regular 

2019 

Clark 

Rogers ES 

Regular 

2019 

Clark 

WE Snyder ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Twitchell ES 

Regular 

2019 

Clark 

Watson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Alamo ES 

Regular 

2019 

Clark 

Brookman ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cozine ES 

Regular 

2019 

Clark 

GehringACAD ES 

Regular 

2019 

Clark 

Iverson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Walker ES 

Regular 

2019 

Clark 

Conners ES 

Regular 

2019 

Clark 

Givens ES 

Regular 

2019 

Clark 

Goolsby ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hummel ES 

Regular 

2019 

Clark 

Scherkenbach ES 

Regular 

2019 

Clark 

Simmons ES 

Regular 

2019 

Clark 

Tanaka ES 

Regular 

2019 

Clark 

Tartan ES 

Regular 

2019 

Clark 

Thiriot ES 

Regular 

2019 

Clark 

Batterman ES 

Regular 

2019 

Clark 

Ries ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hickey ES 

Regular 

2019 

Clark 

Jeffers ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Goynes ES 

Regular 

2019 

Clark 

Thompson ES 

Regular 
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2019 

Clark 

Hayden ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wright ES 

Regular 

2019 

Clark 

Ronzone ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Hoggard ES 

Regular 

2019 

Clark 

Ronnow ES 

Regular 

2019 

Clark 

Squires ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Crestwood ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Gilbert ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hancock ES 

Regular 

2019 

Clark 

Griffith ES 

Regular 

2019 

Clark 

Herron ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Hewetson ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Booker ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Earl Ira ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Manch ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Ullom ES 

Regular 

2019 

Clark 

Miller Sch ES 

Special Ed 

2019 

Clark 

Miller Sch MS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Miller Sch HS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Park ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Mackey ES 

Regular 

2019 

Clark 

McWilliams ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Carson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bearing ES 

Regular 

2019 

Clark 

Rowe ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Lincoln ES 

Regular 

2019 

Clark 

Craig ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Williams Wendell ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Cahlan ES 

Regular 

2019 

Clark 

Kelly ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Mountain View ES 

Regular 

2019 

Clark 

Taylor Glen ES 

Regular 

2019 

Clark 

Adcock ES 

Regular 

2019 

Clark 

Paradise ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Culley ES 

Regular 

2019 

Clark 

McCall ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Red Rock ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bell ES 

Regular 

2019 

Clark 

Lake ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Warren ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Thomas ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Sunrise Acres ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Tom Williams ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Twin Lakes ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Pittman ES 

Zoom Regi 
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2019 

Clark 

Vegas Verdes ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Bracken ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wasden ES 

Regular 

2019 

Clark 

Beckley ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

McCaw ES 

Regular 

2019 

Clark 

Mitchell ES 

Regular 

2019 

Clark 

Sewell ES 

Regular 

2019 

Clark 

Indian Springs ES 

Regular 

2019 

Clark 

Priest ES 

Regular 

2019 

Clark 

Taylor Robert ES 

Regular 

2019 

Clark 

Virgin Valley ES 

Regular 

2019 

Clark 

Whitney ES 

Regular 

2019 

Clark 

Perron ES 

Regular 

2019 

Clark 

Gene Ward ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Wengert ES 

Regular 

2019 

Clark 

Tate ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Harmon ES 

Regular 

2019 

Clark 

Harris ES 

Regular 

2019 

Clark 

Diskin ES 

Regular 

2019 

Clark 

Smith Helen ES 

Regular 

2019 

Clark 

Tomiyasu ES 

Regular 

2019 

Clark 

Dondero ES 

Regular 

2019 

Clark 

Edwards ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

French ES 

Regular 

2019 

Clark 

Decker ES 

Regular 

2019 

Clark 

Long ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Bilbray ES 

Regular 

2019 

Clark 

Frias ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hollingsworth ES 

Victory Re 

2019 

Clark 

Miller Sandy ES 

Regular 

2019 

Clark 

Gragson ES 

Regular 

2019 

Clark 

Galloway ES 

Regular 

2019 

Clark 

NateMack ES 

Regular 

2019 

Clark 

Gray ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bowler Grant ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bass ES 

Regular 

2019 

Clark 

Martinez ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Moore ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Ober ES 

Regular 

2019 

Clark 

Smith Hal ES 

Regular 

2019 

Clark 

Tarr ES 

Regular 

2019 

Clark 

Staton ES 

Regular 

2019 

Clark 

Wolff ES 

Regular 

2019 

Clark 

Petersen ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Tobler ES 

Regular 
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2019 

Clark 

Sandy Valley ES 

Regular 

2019 

Clark 

Bennett ES 

Regular 

2019 

Clark 

Cox Clyde ES 

Regular 

2019 

Clark 

Stanford ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Reed ES 

Regular 

2019 

Clark 

Earl Marion ES 

Regular 

2019 

Clark 

Hinman ES 

Regular 

2019 

Clark 

McDoniel ES 

Regular 

2019 

Clark 

Odyssey ES 

Charter Di 

2019 

Clark 

Detwiler ES 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Von Tobel MS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Garside MS 

Regular 

2019 

Clark 

Hyde Park MS 

Regular 

2019 

Clark 

Cashman MS 

Regular 

2019 

Clark 

Smith MS 

Victory Re 

2019 

Clark 

Brin ley MS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Bridger MS 

Regular 

2019 

Clark 

Fremont MS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Knudson MS 

Regular 

2019 

Clark 

Gibson MS 

Regular 

2019 

Clark 

Martin MS 

Regular 

2019 

Clark 

Orr MS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Burkholder MS 

Regular 

2019 

Clark 

Woodbury MS 

Regular 

2019 

Clark 

Robison MS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Cannon MS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Guinn MS 

Regular 

2019 

Clark 

Garrett MS 

Regular 

2019 

Clark 

Brown JHS MS 

Regular 

2019 

Clark 

Sandy Valley MS 

Regular 

2019 

Clark 

Sandy Valley HS 

Regular 

2019 

Clark 

Laughlin JSHS MS 

Regular 

2019 

Clark 

Laughlin JSHS HS 

Regular 

2019 

Clark 

OCallaghan i3 ACAD MS 

Regular 

2019 

Clark 

Johnson JHS MS 

Regular 

2019 

Clark 

Greenspun MS 

Regular 

2019 

Clark 

Swainston MS 

Regular 

2019 

Clark 

White MS 

Regular 

2019 

Clark 

Becker MS 

Regular 

2019 

Clark 

Sawyer MS 

Regular 

2019 

Clark 

Lyon MS 

Regular 

2019 

Clark 

West Prep Sec SEC MS 

Victory Re 

2019 

Clark 

West Prep Sec SEC HS 

Victory Re 

2019 

Clark 

Lied STEM ACAD MS 

Regular 

2019 

Clark 

Keller MS 

Regular 
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2019 

Clark 

Molasky MS 

Regular 

2019 

Clark 

Silvestri MS 

Regular 

2019 

Clark 

Cortney MS 

Regular 

2019 

Clark 

Indian Springs MS 

Regular 

2019 

Clark 

Lawrence MS 

Regular 

2019 

Clark 

Miller Bob MS 

Regular 

2019 

Clark 

Rogich MS 

Regular 

2019 

Clark 

Leavitt MS 

Regular 

2019 

Clark 

Cram MS 

Regular 

2019 

Clark 

Monaco MS 

Victory Re 

2019 

Clark 

Schofield MS 

Regular 

2019 

Clark 

Sedway MS 

Regular 

2019 

Clark 

Harney MS 

Regular 

2019 

Clark 

Fertitta MS 

Regular 

2019 

Clark 

Cadwallader MS 

Regular 

2019 

Clark 

Canarelli MS 

Regular 

2019 

Clark 

Hughes MS 

Regular 

2019 

Clark 

Findlay MS 

Regular 

2019 

Clark 

Mannion MS 

Regular 

2019 

Clark 

Saville MS 

Regular 

2019 

Clark 

Webb MS 

Regular 

2019 

Clark 

Jerome Mack MS 

Regular 

2019 

Clark 

Bailey MS 

Regular 

2019 

Clark 

Odyssey MS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Johnston MS 

Regular 

2019 

Clark 

Tarkanian MS 

Regular 

2019 

Clark 

Escobedo MS 

Regular 

2019 

Clark 

Faiss MS 

Regular 

2019 

Clark 

Innovations SEC MS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Innovations SEC HS 

Charter Di 

2019 

Clark 

100 Academy 6-8 MS 

Charter Di 

2019 

Clark 

RainbowDreamAC MS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Clark HS 

Regular 

2019 

Clark 

Las Vegas HS 

Regular 

2019 

Clark 

Rancho HS 

Regular 

2019 

Clark 

Valley HS 

Victory Re 

2019 

Clark 

Western HS 

Regular 

2019 

Clark 

Basic HS 

Regular 

2019 

Clark 

Morris Sunset HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Chaparral HS 

Regular 

2019 

Clark 

Eldorado HS 

Regular 

2019 

Clark 

Bonanza HS 

Regular 

2019 

Clark 

SECTA HS 

Regular 

2019 

Clark 

Cimarron Mem HS 

Regular 

2019 

Clark 

Cheyenne HS 

Regular 
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2019 

Clark 

Green Valley HS 

Regular 

2019 

Clark 

Durango HS 

Regular 

2019 

Clark 

Las Vegas Acad HS 

Regular 

2019 

Clark 

Advanced Tech Aca HS 

Regular 

2019 

Clark 

Silverado HS 

Regular 

2019 

Clark 

Coll So. NV E HS 

Regular 

2019 

Clark 

Coll So. NV W HS 

Regular 

2019 

Clark 

Mojave HS 

Regular 

2019 

Clark 

Palo Verde HS 

Regular 

2019 

Clark 

Coll So. NV S HS 

Regular 

2019 

Clark 

Shadow Ridge HS 

Regular 

2019 

Clark 

Liberty HS 

Regular 

2019 

Clark 

Canyon Springs HS 

Regular 

2019 

Clark 

Del Sol HS 

Regular 

2019 

Clark 

Spring Valley HS 

Regular 

2019 

Clark 

VTCTA HS 

Regular 

2019 

Clark 

SWCTA HS 

Regular 

2019 

Clark 

Sunrise Mountain HS 

Regular 

2019 

Clark 

West Cai HS 

Regular 

2019 

Clark 

Boulder City HS 

Regular 

2019 

Clark 

Moapa Valley HS 

Regular 

2019 

Clark 

Virgin Valley HS 

Regular 

2019 

Clark 

Indian Springs HS 

Regular 

2019 

Clark 

Centennial HS 

Regular 

2019 

Clark 

Foothill HS 

Regular 

2019 

Clark 

Desert Pines HS 

Regular 

2019 

Clark 

Sierra Vista HS 

Regular 

2019 

Clark 

Coronado HS 

Regular 

2019 

Clark 

Odyssey HS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Expl Knowledge ES 

Charter Di 

2019 

Clark 

Expl Knowledge SEC MS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Expl Knowledge SEC HS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Arbor View HS 

Regular 

2019 

Clark 

Legacy HS 

Regular 

2019 

Clark 

NW Career & Tech HS 

Regular 

2019 

Clark 

Delta Charter MS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Delta Charter HS 

Charter Di 

2019 

Clark 

Desert Oasis HS 

Regular 

2019 

Clark 

ECTA HS 

Regular 

2019 

Clark 

NV LRN Academy MS 

Regular 

2019 

Clark 

NV LRN Academy HS 

Regular 

2019 

Clark 

CC Detention MS 

Correction 

2019 

Clark 

CC Detention HS 

Correction 

2019 

Clark 

Stewart Sch ES 

Special Ed 

2019 

Clark 

Stewart Sch MS 

Special Ed 
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2019 

Clark 

Stewart Sch HS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Variety School E SEC MS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Variety School E SEC HS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Juvenile Court MS 

Correction 

2019 

Clark 

Juvenile Court HS 

Correction 

2019 

Clark 

Spring Mtn JSHS MS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Spring Mtn JSHS HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Miley Achvmt SEC MS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Miley Achvmt SEC HS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Miley Achvmt ES 

Special Ed 

2019 

Clark 

Summit View JSHS MS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Summit View JSHS HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Burk Horizon SW HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Global Community HS 

Zoom Regi 

2019 

Clark 

Cowan Sunset SE HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Desert Willow ES 


2019 

Clark 

Desert Willow MS 

Special Ed 

2019 

Clark 

Desert Willow HS 

Special Ed 

2019 

Clark 

South Cont JSHS MS 

Alternativi 

2019 

Clark 

South Cont JSHS HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Cowan Behavior MS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Cowan Behavior HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Peterson Behavior MS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Peterson Behavior HS 

Alternativi 

2019 

Clark 

Variety School ES 

Special Ed 

2019 

Clark 

Child Haven ES 


2019 

Clark 

Child Haven MS 


2019 

Clark 

Child Haven HS 


2019 

Clark 

Juvenile Det ES 


2019 

Clark 

Prison Program HS 


2019 

Clark 

Desert Rose ALT HS 

Victory Re 

2019 

Clark 

HGHDSRTYOP HS 


2019 

Clark 

Mission MS 

Alternativ 

2019 

Clark 

Mission HS 

Alternativi 

2019 

Douglas 

Gardnerville ES 

Regular 

2019 

Douglas 

Zephyr Cove ES 

Regular 

2019 

Douglas 

Meneley ES 

Regular 

2019 

Douglas 

Jacks Vly ES 

Regular 

2019 

Douglas 

Scarselli ES 

Regular 

2019 

Douglas 

Pinon Hills ES 

Regular 

2019 

Douglas 

Minden ES 

Zoom Regi 

2019 

Douglas 

Carson Vly MS 

Regular 

2019 

Douglas 

Pau Wa Lu MS 

Regular 

2019 

Douglas 

Douglas HS 

Regular 

2019 

Douglas 

Whittell MS 

Regular 
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2019 

Douglas 

Whittell HS 

Regular 

2019 

Douglas 

Jacobsen MS 

Correction 

2019 

Douglas 

Jacobsen HS 

Correction 

2019 

Douglas 

ASPIRE HS 

Alternativi 

2019 

Douglas 

Douglas ALT ALT ES 

Alternativi 

2019 

Douglas 

Douglas ALT ALT MS 

Alternativi 

2019 

Douglas 

Douglas ALT ALT HS 

Alternativi 

2019 

Elko 

Independence Vly ES 

Regular 

2019 

Elko 

Independence Vly MS 

Regular 

2019 

Elko 

Jackpot ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Mound Vly ES 

Regular 

2019 

Elko 

Mound Vly MS 

Regular 

2019 

Elko 

Ruby Vly ES 

Regular 

2019 

Elko 

Ruby Vly MS 

Regular 

2019 

Elko 

Elko Grammar #2 ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Northside ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Southside ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Carlin ES 

Regular 

2019 

Elko 

Owyhee ES 

Victory Re 

2019 

Elko 

Wells ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

West Wendover ES 

Victory Re 

2019 

Elko 

Mountain View ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Spring Creek ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Sage ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Flagview Int Sch ES 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Flagview Int Sch MS 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Carlin JHS MS 

Regular 

2019 

Elko 

Wells JHS MS 

Regular 

2019 

Elko 

Adobe MS 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Spring Creek MS 

Regular 

2019 

Elko 

Jackpot JHS MS 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Owyhee JHS MS 

Regular 

2019 

Elko 

West Wendover MS 

Victory Re 

2019 

Elko 

Carlin HS 

Regular 

2019 

Elko 

Wells HS 

Regular 

2019 

Elko 

Elko HS 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

Owyhee HS 

Victory Re 

2019 

Elko 

Jackpot HS 

Regular 

2019 

Elko 

Spring Creek HS 

Regular 

2019 

Elko 

West Wendover HS 

Zoom Regi 

2019 

Elko 

NNWirtual ES 

District Vii 

2019 

Elko 

NNWirtual MS 

District Vii 

2019 

Elko 

NNWirtual HS 

District Vii 

2019 

Esmeralda 

Dyer ES 

Zoom Regi 

2019 

Esmeralda 

Dyer MS 

Zoom Regi 
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2019 

Esmeralda 

Goldfield ES 

Regular 

2019 

Esmeralda 

Goldfield MS 

Regular 

2019 

Esmeralda 

Silver Peak ES 

Regular 

2019 

Esmeralda 

Silver Peak MS 

Regular 

2019 

Eureka 

Crescent Vly ES 

Regular 

2019 

Eureka 

Eureka ES 

Regular 

2019 

Eureka 

Eureka Co MS 

Regular 

2019 

Eureka 

Eureka Co HS 

Regular 

2019 

Humboldt 

Denio ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Denio MS 

Regular 

2019 

Humboldt 

Kings River ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Kings River MS 

Regular 

2019 

Humboldt 

Orovada ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Orovada MS 

Regular 

2019 

Humboldt 

Paradise Vly ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Paradise Vly MS 

Regular 

2019 

Humboldt 

Sonoma Heights ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Winnemucca GS ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

McDermitt ES 

Victory Re 

2019 

Humboldt 

Grass Vly ES 

Zoom Regi 

2019 

Humboldt 

French Ford ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Winnemucca JHS ES 

Regular 

2019 

Humboldt 

Winnemucca JHS MS 

Regular 

2019 

Humboldt 

McDermitt JHS MS 

Victory Re 

2019 

Humboldt 

Lowry HS 

Regular 

2019 

Humboldt 

McDermitt HS 

Regular 

2019 

Humboldt 

Leighton Hall ES 


2019 

Humboldt 

Leighton Hall MS 


2019 

Humboldt 

Leighton Hall HS 


2019 

Lander 

Battle Mtn ES 

Zoom Regi 

2019 

Lander 

Lemaire Jr High MS 

Regular 

2019 

Lander 

Battle Mtn HS 

Regular 

2019 

Lander 

Austin School ES 

Regular 

2019 

Lander 

Austin School MS 

Regular 

2019 

Lander 

Austin School HS 

Regular 

2019 

Lincoln 

Pahranagat Vly ES 

Zoom Regi 

2019 

Lincoln 

Caliente ES 

Regular 

2019 

Lincoln 

Panaca ES 

Regular 

2019 

Lincoln 

Pioche ES 

Regular 

2019 

Lincoln 

Meadow Vly MS 

Regular 

2019 

Lincoln 

Pahranagat Vly MS 

Regular 

2019 

Lincoln 

Lincoln Co HS 

Regular 

2019 

Lincoln 

Pahranagat Vly HS 

Regular 

2019 

Lincoln 

C 0 Bastian MS 

Alternativi 

2019 

Lincoln 

C 0 Bastian HS 

Alternativi 
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2019 

Lyon 

Dayton ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Yerington ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Fern ley ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Silver Stage ES 

Regular 

2019 

Lyon 

East Valley ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Dayton MS 

Regular 

2019 

Lyon 

Cottonwood ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Sutro ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Riverview ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Yerington MS 

Regular 

2019 

Lyon 

Fernley IS ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Silver Stage MS 

Regular 

2019 

Lyon 

Silverland MS 

Regular 

2019 

Lyon 

Fernley HS 

Regular 

2019 

Lyon 

Smith Valley Sch ES 

Regular 

2019 

Lyon 

Smith Valley Sch MS 

Regular 

2019 

Lyon 

Smith Valley Sch HS 

Regular 

2019 

Lyon 

Yerington HS 

Regular 

2019 

Lyon 

Dayton HS 

Regular 

2019 

Lyon 

Silver Stage HS 

Regular 

2019 

Lyon 

Western NV Yth Ct MS 

Alternativi 

2019 

Lyon 

Western NV Yth Ct HS 

Alternativi 

2019 

Mineral 

Hawthorne E.S. ES 

Regular 

2019 

Mineral 

Schurz ES 

Zoom Regi 

2019 

Mineral 

Hawthorne JHS JHS MS 

Regular 

2019 

Mineral 

Mineral Co HS 

Regular 

2019 

Nye 

Duckwater ES 

Regular 

2019 

Nye 

Manse ES 

Zoom Regi 

2019 

Nye 

Round Mtn ES 

Regular 

2019 

Nye 

Gabbs ES 

Regular 

2019 

Nye 

Amargosa Vly ES 

Victory Re 

2019 

Nye 

Johnson ES 

Zoom Regi 

2019 

Nye 

Beatty ES 

Regular 

2019 

Nye 

Tonopah ES 

Regular 

2019 

Nye 

Hafen ES 

Regular 

2019 

Nye 

Floyd ES 

Regular 

2019 

Nye 

Warm Springs ES 

Regular 

2019 

Nye 

Warm Springs MS 

Regular 

2019 

Nye 

Clarke MS 

Regular 

2019 

Nye 

Beatty MS 

Regular 

2019 

Nye 

Tonopah MS 

Regular 

2019 

Nye 

Round Mtn MS 

Regular 

2019 

Nye 

Gabbs MS 

Regular 

2019 

Nye 

Amargosa Vly MS 

Regular 

2019 

Nye 

Duckwater MS 

Regular 
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2019 

Nye 

Beatty HS 

Regular 

2019 

Nye 

Gabbs HS 

Regular 

2019 

Nye 

Tonopah HS 

Regular 

2019 

Nye 

Pahrump Vly HS 

Regular 

2019 

Nye 

Round Mtn HS 

Regular 

2019 

Nye 

Pathways ALT HS 

Alternativi 

2019 

Nye 

Pathways ALT MS 

Alternativi 

2019 

Nye 

Pathways Elem ALT ES 

Alternativ 

2019 

Carson 

Bordewich Bray ES 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Fritsch ES 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Fremont ES 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Seeliger ES 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Empire ES 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Mark Twain ES 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Carson Montessori ES 

Charter Di 

2019 

Carson 

Carson MS 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Eagle Vly MS 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Carson HS 

Zoom Regi 

2019 

Carson 

Pioneer HS 

Alternativ 

2019 

Pershing 

Imlay ES 

Regular 

2019 

Pershing 

Lovelock ES 

Zoom Regi 

2019 

Pershing 

Pershing MS 

Regular 

2019 

Pershing 

Pershing HS 

Regular 

2019 

Storey 

Gallagher ES 

Regular 

2019 

Storey 

Hillside ES 

Regular 

2019 

Storey 

Virginia City MS 

Regular 

2019 

Storey 

Virginia City HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Anderson ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Loder ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Elmcrest ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Duncan ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Warner ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Hunter Lake ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Beck ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Booth ES 

Victory Re 

2019 

Washoe 

Towles ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Melton ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Mount Rose ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Mount Rose MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Double Diamond ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Peavine ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Cannan ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Corbett ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Gomm ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Smithridge ES 

Zoom Regi 
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2019 

Washoe 

Stead ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Veterans Mem ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Risley ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Maxwell ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Drake ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Green brae ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Smith Kate ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Juniper ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Lincoln Park ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Mitchell ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Brown ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Huffaker ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Lemelson STEM ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Lemmon Vly ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Pleasant Vly ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Sun Valley ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Verdi ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Natchez ES 

Victory Re 

2019 

Washoe 

Diedrichsen ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Dunn ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Palmer ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Hall ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Sepulveda ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Incline ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Gomes ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Lenz ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Dodson ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Whitehead ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Smith Alice ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Caughlin Ranch ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Hidden Vly ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Silver Lake ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Westergard ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Taylor ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Allen ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Moss ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Desert Heights ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Spanish Spgs ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Winnemucca ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Beasley ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Donner Spgs ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Mathews ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Hunsberger ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Bennett ES 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Van Gorder ES 

Regular 
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2019 

Washoe 

Bailey ES 

Victory Di: 

2019 

Washoe 

Mariposa Acad ES 

Zoom Disti 

2019 

Washoe 

High Desert Monte ES 

Charter Di 

2019 

Washoe 

High Desert Monte MS 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Clayton MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Pine MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Swope MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Vaughn MS 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Traner MS 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Dilworth MS 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

Sparks MS 

Zoom Regi 

2019 

Washoe 

OBrien MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Incline MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Billinghurst MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Mendive MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Coral Acad HS 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Depoali MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Shaw MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Cold Springs MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Coral Acad ES 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Coral Academy MS 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Wooster HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Reno HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Sparks HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Hug HS 

Victory Re 

2019 

Washoe 

Reed HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Inspire ES 

Alternativi 

2019 

Washoe 

Inspire MS 

Alternativi 

2019 

Washoe 

Inspire HS 

Alternativi 

2019 

Washoe 

McQueen HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Galena HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Innovations HS 

Alternativi 

2019 

Washoe 

Gerlach K-12 ES 

Regular 

2019 

Washoe 

Gerlach K-12 MS 

Regular 

2019 

Washoe 

Gerlach K-12 HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Incline HS 

Regular 

2019 

Washoe 

T M C C Magnet HS 

Regular 

2019 

Washoe 

I Can Do Anything HS 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Sierra NV Acad ES 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Sierra NV Acad MS 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Spanish Spgs HS 

Regular 

2019 

Washoe 

North Valleys HS 

Regular 

2019 

Washoe 

Acad for Career E HS 

Charter Di 

2019 

Washoe 

Damonte Ranch HS 

Regular 

2019 

Washoe 

encompass HS 

Charter Di 
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2019 

Washoe AACT HS 

Regular 

2019 

Washoe Picollo Sch ES 

Special Ed 

2019 

Washoe Picollo Sch MS 

Special Ed 

2019 

Washoe Picollo Sch HS 

Special Ed 

2019 

Washoe Turning Point 

Alternativi 

2019 

Washoe Turning Point MS 

Alternativi 

2019 

Washoe Turning Point HS 

Alternativi 

2019 

Washoe North Star ES 

Alternativi 

2019 

Washoe North Star MS 

Alternativi 

2019 

Washoe North Star HS 

Alternativi 

2019 

White Pine Lund ES 

Regular 

2019 

White Pine Baker ES 

Regular 

2019 

White Pine Norman ES 

Zoom Regi 

2019 

White Pine McGill ES 

Regular 

2019 

White Pine White Pine MS 

Regular 

2019 

White Pine White Pine HS 

Regular 

2019 

White Pine Lund Jr S MS 

Regular 

2019 

White Pine Lund Jr S HS 

Regular 

2019 

White Pine Steptoe Vly HS 

Alternativi 

2019 

State Publ Freedom Classical Academy ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Freedom Classical Academy MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Legacy N. Valley ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Legacy N. Valley MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Legacy Cadence ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Legacy Cadence MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Mater North NV ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Mater North NV MS 

Charter SF 

2019 

State Publ SLAM ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ SLAM ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Equipo ACAD MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Equipo ACAD HS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Mater MT Vista ACAD ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Mater MT Vista ACAD MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Mater Bonanza ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Mater Bonanza ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ American Prep ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ American Prep ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ American Prep ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Founders ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Founders ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Founders ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Leadership ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Leadership ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Learning Bridge ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Learning Bridge MS 

Charter SF 
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2019 

State Publ Doral Cactus ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Cactus ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Fire Mesa ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Fire Mesa ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Red Rock ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Red Rock ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Red Rock ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Saddle ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral Saddle ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral W Pebble ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral W Pebble ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Honors ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Honors ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN Horizon ES 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN Cadence ES 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN Cadence MS 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN Cadence HS 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN Inspirada ES 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN Inspirada MS 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN St. Rose ES 

Charter SF 

2019 

State Publ PAN St. Rose MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset NLV ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset NLV ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Losee ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Losee MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Losee HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset LoneMtn ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset LoneMtn MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset SkyPt ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset SkyPt MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset SkyPt HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Steph ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Steph MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Aliante ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Aliante MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Skye ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Somerset Skye MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Discovery Mesa ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Discovery Mesa MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Discovery HillPt ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Discovery HillPt MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Oasis ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Oasis ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Oasis ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Doral North NV ES 

Charter SF 
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2019 

State Publ Doral North NV MS 

Charter SF 

2019 

State Publ EIAA ES 

Charter SF 

2019 

State Publ EIAA MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Quest Northwest ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Quest Northwest MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Imagine Mtn View ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Imagine Mtn View MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Alpine ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Silver Sands ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Silver Sands MS 

Charter SF 

2019 

State Publ NSHS Downtown HS 

Charter SF 

2019 

State Publ NSHS Summerlin HS 

Charter SF 

2019 

State Publ NSHS Henderson HS 

Charter SF 

2019 

State Publ NV Connections ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ NV Connections ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ NV Connections ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ Nevada Virtual ACAD ES 

Charter SF 

2019 

State Publ Nevada Virtual ACAD MS 

Charter SF 

2019 

State Publ Nevada Virtual ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ CASLV Centennial ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Centennial MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Nellis AFB ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Nellis AFB MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV SandyRidge MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV SandyRidge HS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Tamarus ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Windmill ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Windmill MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Eastgate ES 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ CASLV Eastgate MS 

Zoom SPCI 

2019 

State Publ Beacon ACAD HS 

Charter SF 

2019 

State Publ NSHS Sunrise HS 

0 

2019 

State Publ NSHS Meadowood HS 

0 

2019 

University Davidson Acad MS 

University 

2019 

University Davidson Acad HS 

University 

2019 

Correction Independence MS 

Correction 

2019 

Correction Independence HS 

Correction 

2019 

Achievemt Futuro Academy ES 

Achievemt 

2019 

Achievemt DP Agassi ES 

Victory Di: 

2019 

Achievemt DP Agassi MS 

Achievem( 

2019 

Achievemt DP Agassi HS 

Achievemt 

2019 

Achievemt NV Rise ES 

Achievemt 

2019 

Achievemt NV Prep ES 

Achievemt 

2019 

Achievemt NV Prep MS 

Achievem( 
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% Proficier 

% Proficier 

% Proficier 

4-Year Gra 

5-Year Gra 

Total Inde: 

Star Ratini 

39.3 

45.8 

31.3 

N/A 

N/A 

49.5 

Not Rated 

17.4 

38.1 

25.1 

N/A 

N/A 

30 

2 

23.9 

52.8 

10.2 

83.1 

84.2 

56.5 

3 

73.5 

77.8 

39.3 

N/A 

N/A 

77.22 

4 

49 

54.5 

32.4 

N/A 

N/A 

51 

3 

41.9 

47.5 

21 

N/A 

N/A 

56.5 

3 

56.1 

68.5 

36.6 

N/A 

N/A 

85 

5 

65.1 

78.5 

23.4 

N/A 

N/A 

89.5 

5 

82.4 

85 

51.1 

N/A 

N/A 

88 

5 

46 

58.4 

28.5 

N/A 

N/A 

64 

3 

58.3 

61.4 

30.6 

N/A 

N/A 

66 

3 

61.1 

66.1 

38.9 

N/A 

N/A 

82.5 

4 

30.1 

48 

25.7 

N/A 

N/A 

34.5 

2 

42 

54.4 

27.8 

N/A 

N/A 

57 

3 

33 

37.6 

13.5 

N/A 

N/A 

25 

1 

75 

82.1 

49.5 

N/A 

N/A 

84.44 

5 

76.8 

72.6 

44.2 

N/A 

N/A 

88 

5 

35.9 

40 

6.6 

N/A 

N/A 

28 

2 

56 

60.4 

27.8 

N/A 

N/A 

72 

4 

63 

71.1 

22.1 

N/A 

N/A 

74.5 

4 

57 

60.3 

34.1 

N/A 

N/A 

87 

5 

72.4 

76.2 

51.5 

N/A 

N/A 

88.5 

5 

43.2 

49.6 

25.5 

N/A 

N/A 

54.5 

3 

46.3 

52.6 

13.7 

N/A 

N/A 

84 

5 

23.4 

32.9 

9.7 

N/A 

N/A 

26 

1 

13.2 

25 

20 

N/A 

N/A 

24.44 

1 

39 

37.1 

<5 

N/A 

N/A 

45 

2 

77.4 

79.8 

47.9 

N/A 

N/A 

88.89 

5 

32.1 

40.6 

12.7 

N/A 

N/A 

25.5 

1 

33.9 

42 

17 

N/A 

N/A 

54 

3 

21.2 

26.4 

19.2 

N/A 

N/A 

28.5 

2 

35.6 

43.6 

11.7 

N/A 

N/A 

33 

2 

34.3 

42.3 

12.9 

N/A 

N/A 

42.5 

2 

37.2 

41.2 

11.3 

N/A 

N/A 

36.5 

2 

50 

55.7 

33 

N/A 

N/A 

55 

3 

68.5 

70.2 

24.7 

N/A 

N/A 

89.5 

5 

53.3 

57.3 

25.8 

N/A 

N/A 

57.5 

3 

62.3 

64.2 

37.5 

N/A 

N/A 

78.33 

4 

59 

40.9 

- 

N/A 

N/A 

56.92 

3 

- 

- 

- 

N/A 

N/A 

6.67 

Not Rated 

- 

- 

- 

N/A 

N/A 

88.46 

5 

18.1 

9 

- 

N/A 

N/A 

16.92 

1 

21 

28.2 

5.5 

N/A 

N/A 

33 

2 

42.6 

47 

25.2 

N/A 

N/A 

54 

3 

36.4 

48.3 

28.2 

N/A 

N/A 

35 

2 

48.9 

66.5 

39.3 

N/A 

N/A 

55 

3 
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45.9 

57.3 

23.1 N/A 

N/A 

70 

4 

21 

29.9 

10.1 N/A 

N/A 

32.5 

2 

50.7 

57.4 

13.9 N/A 

N/A 

58.33 

3 

32 

38 

6.3 N/A 

N/A 

46 

2 

23.5 

29.4 

11.9 N/A 

N/A 

31.5 

2 

46.3 

37.6 

10.7 N/A 

N/A 

36.11 

2 

19.5 

21.5 <5 

N/A 

N/A 

15.5 

1 

31.9 

46.9 

10.1 N/A 

N/A 

44 

2 

24.6 

28 

5.6 N/A 

N/A 

33.5 

2 

41 

47.5 

30.9 N/A 

N/A 

54 

3 

41 

44.3 

19.5 N/A 

N/A 

64.5 

3 

45.4 

63.3 

30.1 N/A 

N/A 

76 

4 

23.9 

31.7 

20 N/A 

N/A 

28.5 

2 

51.2 

62.9 

29.4 N/A 

N/A 

77.5 

4 

39.1 

49.3 

25.3 N/A 

N/A 

30.5 

2 

33.7 

44.8 

19.4 N/A 

N/A 

46.5 

2 

24.3 

38.1 <5 

N/A 

N/A 

37 

2 

50.4 

59.2 

18.4 N/A 

N/A 

46.5 

2 

45.3 

51.7 

26 N/A 

N/A 

81.5 

4 

27.2 

38.4 <5 

N/A 

N/A 

27.5 

2 

22.5 

28.7 

13.3 N/A 

N/A 

17.5 

1 

46.4 

51 

19.6 N/A 

N/A 

60 

3 

41.7 

43.7 

30.4 N/A 

N/A 

50.5 

3 

54.9 

60.3 

25.2 N/A 

N/A 

78 

4 

39.8 

42.4 

18.3 N/A 

N/A 

39.5 

2 

30.2 

38.4 <5 

N/A 

N/A 

24.5 

1 

46.1 

53 

14.6 N/A 

N/A 

67 

4 

54.2 

59.4 

31.2 N/A 

N/A 

55.56 

3 

59 

72.9 

43.6 N/A 

N/A 

75 

4 

45.4 

54.1 

26.8 N/A 

N/A 

59 

3 

37 

37.5 

21.4 N/A 

N/A 
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